Встреча в Лондоне 


нистерством иностранных 
дел, Правительством Лит- 
вы и Советом доноров бан- 
ка. Шу 17 декабря 
назначена заключительная 
встреча, на которой ОУлут 
приняты конкретное реше- 
ние и конкретные темы. 
На переговорах шел 
разговор о возможности за- 
крытия одного из блоков 
АЭС. однако А.Стасюки- 
нас и В.Шевалдин тверло 
стоялн на том. что ненохо- 
дима работа двух блоков. 


Два дня в Лондоне про- 
ходили переговоры между 
представителями Европей- 
ского банка развития и ре- 
конструкцин и предста- 
вителями Министерства 
энергетики Литвы, во время 
которых обсуждался 
контракт проекта о безвоз- 
мездной помощи Игналин- 
СКОЙ АЭ@. Литву 
представляли министр 
энергетики А-Стасюкинас 
и директор АЭС В.Шевал- 
дин. В течение трех недель 
проект будет тщательно 
изучаться юристами, Ми- Рута СКАТИКАИТЕ 


Министр Дании посетит 


энергетики 
ИАЭС 


(сгодия. 25 поября. в Литву прибывает министр 
энергетики королевства Дании Яи Сьюреен_ Правительст- 
во Дании финансирует тринадцать проектов в области 
энергетики Литвы общей стоимостью 3.5 мли.долл.. или 
24 млн. датских крон. 

В нятиицу господин Ян Сьюрсесн планирует посетить 
АЭС. у 


ХОЯТ: выбрали немецкие контейнеры 


В среду. 24 ноября, па заседании правительства ири- 
нято предложение комиссии по выбору фирмы-ноставици- 
ка контейперов для хранепия отработанного ядерного 
гоплива (ХОЯТ). Это окончательно утверждаст. что гер- 
манекая фирма СМВ выиграл теидер и начиет поставлять 
металлические контейнеры после поднисания контракта 
между ИАЭС и СМВ. а еше через два года более 
удовлетворяющие пас по качеству железобетонные кон- 
тейнепы, 

‚ Геперальному директору станции вменено в обязан- 
ность подготовить площадку и договориться о железнодо- 
рожных транспортных средствах. Общая организация 
поставок возложена на министра энергетики. 

'' ГО С 
Приглашает Батьковщина 

Общество беларусов в Висагинасе приглашает вы- 
ходцев из Беларуси и всех желающих на собрание 29 
ноября в 17.30 в Центр национальных культур (бывший 
садик №3). 


Культури_ 


Замечательный вечер поларил 


вчера, 24 ноября, нисагинцам 
Евгений ЛЕОНОВ. Большой зал 
кинотеатра был полон. Зрители 
тепло встретили гостя. Трудно 
было узнать нышущего здоровь- 
ем хохмача, каким запомнили сего 
по фильмам, в старом, страдан)- 
шем одышкой челонекс.Вот ноче- 
му зрители вдвойне олагодарны 
и признательны актеру 


ГАЗЕТА — и. ВИСАГИНАС 


НАШАИНФОРМАЦИЯ 


Первая турбина 1 энергоблока находится на ИПР до 
18 декабря. Проводятся дополнительные обелелования 
фундамента. Первая трубина 23 ноября в 10 час. 24 мин. 
введена в эксплуатацию и паботаст в заданном режиме 


17 ноября Правительство ЛР и правление Банка Литвы 
приняло Постановление №55 "©) признании потерявшим. 
силу Постановления Правительства ЛР и правления Банка 
Литвы №583 пункт 3 от 30.07.1993г.". согласие которому 
отменен запрет на расчеты в ипостранной валюте при 
торговле па внутреннем пыике ЛР. 


С 24 ноября 
отправлять 


на Украину 
переводы 


можно 
по почте 


Как информировал “Летувос паштаес”“. с 20 ноябля 
можно отиравлять па Украину по почте алименты, нен- 
сии. пособия и заработные платы, Такие же переводы 
ожио отиравлять и с Украйны в Литв\. Почта Литвы 
исреводы принимаст в литах. а на Украине эта сумма 
выилачивается в карбованцах по деиствующемуьу па этот 
день курсу лита и карбованца. И наоборот. 


Служба миграции сообщает, 


‚„ Что получены бланки приглелиений на времениос ирс- 
бывание в Литве, до | нюня 1994 г. заменяющих въездные 
визы. Оформить пригланение можно в каб. 415 ги дбы 
миграции в следующие дни и часы: понедельник -с 15 20 
18 час., вторник и четверг -с 10 до 13 час. При себе иметь 
олаик прошения, заподиенный на литовском языке печат- 
иными оуквамя или па пишущей машинке, и квитанцию об 
уплате в сбербанке госпошлины в 5 литов. Ппигланени: 
оформляютьи в течение 10 рабочих дней. Заполнить би 
ки прошении вам помогут в фирме “Лит-Тамико”, кото- 
рая находится в здании ВГПЭС ина первом этаже. 


Комиссар полиции сообщает 


Задержана банда преступников 

21 ноября задержана группа грабителей. совершавшая 
разооиные нападения на граждан по дороге от станции 
Висагинас до города. 25-летний лидер банды З.В. и 
22-летний М.О. находятся пол следствием. двум несовер- 
шеннолетним Диме и Слане нока не предъявлено обвине- 
ние. 

На вооружении у преступников были два ножа (один 
-из них с 4(-сантиметровым лезвием), самодельная метал- 
лическая дубинка и газовый пистолет. Уже с августа 
они избивали и грабили граждан. нриехавших в Висаги- 
нас ночным дизелем. Последние два случая произошли 
ночью, с 13 на 14 ис 14 на 15 ноября. 

После удара дубинкой у уже потерявшего созна- 
ние мужчины грабители украли документы и вещи на 
сумму 1300 Лт. Их следующей жертвой оказалась жен- 
щина, сумевшая убежать. Свои вещи и’ сумки она нашла 
в лесу спустя дное суток. 

З.В. и М.О.”кокали кадры” во дворах. “казня” и “ми- 
луя“ несовершеннолетних. 

Всех нострадавших на дороге от станции Висагинас 
до города в период с августа по ноябрь просим обращать-. 
ся в криминальную полицию. Анонимность гарантируем. 
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МИЛОСЕРДИЕ 


Уже второй раз в э4ом го- 
ду свапгелистская перковь 
“Пробуждение” деласт ооль- 
шой поларок нашей оольци- 
не ФОРово ООО 
гуманитарного мединииско- 
го груза было доставлено из 
1Ивеции но линий Красного 
Креста. 17 ноября пограпяч- 
ники из учебного цеитра ио- 


В четвертой 
щколе 
нынешний 
учебный год 
богат 
новшествами. 


Почти каждую 


субботу в ней ожив- 
тенно: то старше- 
Се кои 
брейн-ринг затеют. 
то скаутские сборы в 
начальных классах. А 
в прошлую субботу 
висагинекий клуб ав- 
торскай несни устро- 
Ион цери” для 
младших школьни- 
ков. Даже столь серь- 
езный жанр воспри- 
нимаетея детьми 
внолие сстественно, 
нехело и легко. [20 
нар восгорженных глаз не 
иросто следили за действи- 
ем па сцене. дети вместе с 
неполнителями взахлеб 
митали “Вредные советы” 
степи. пели никитинского 
“Резинового ежика” и 


Не только меня, павер- 
пое. падуюг достижения 
мо. мдых виесагинскях 
споргеменов. Окрадно от- 
ме: ко ино тату 
ПОПГИвВНыХхХ рабогииков мы 
- среды сильнейших райо- 
он в Титве, Но хотелось бы 
поговорить исо достигну- 
тых результатах или прово- 
димых у пас соревнованиях 
- этому немало места удс- 
ляет местная печать. Да- 
вайте коснемея  ироблем, 
когопые замалчиваем. 

° Вее мы знаем 
ив истину, что ребенку, 
да и взрослому, необходи- 
мо трехразовое питанис. 
Но почему так и не стало у 
нас правилом хотя бы три 
раза в исделю уделять 
внимание физической 
кульгуре, не менее необхо- 
димой для развития орга- 
иизма. Последствия иренеб 
режения этими правилами 
очевидны - в Литве из 1000 
детей в возрасте до 14 лет 
постоянно болеют 860! 
Только 34 процента при- 
зывников по результатам 
медосмотра признаны год- 
ными для прохождения во- 
ИНСКОЙ службы. 
Вдумайтесь -‘одна треть... 

Несмотря на эту печаль- 
ную статистику. после ие- 
редачи дошкольных 
учреждений в систему 00- 
разования одним из первых 
“постижений” было упраз- 
днение должности инструк- 
тора здоровья в9 имя 
экономии средств. В 1ико- 
зах лишь два урока физ- 


иронис- 


На снимке: 


П.Гавркниов, Р.Салихов, Н.Фролона, 


П.Салихова, Н.Гаврюшщова. В.Фомичев. 


вирипрыжку мчались “за 
зеленой каретой”, Онв бы- 
ли ие просто зрителями. и 
участниками праздиика 
Пожалуй поэтому адми 
нистрация школы  еочла 
возможным организовать в 
школе клуб авторской нес- 


культуры в педелю - две 
греги ог исооходимого ми- 
пимума. Вот и получается, 
что оэкопомит-то система 
образования па здоровье, 


ии нод руководством изне- 
стных в городе аардов 
Павла н Нагиии Гаврю- 
шовых. Добро пох ало- 
вать в прекрасный и 
увлекательный мир 
авторской песни! 


ских семей очень остро сто- 
иг проблема интеграции в 
общественную жизнь горо- 
да. Занятия в секциях и 


О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ 
МОЛЧАТЬ 


ири этом с надеждой загля- 
дывая в будущес.. 

Эти беды ие разрешить в 
одночасье. Но сесть и дру- 
гие. Около двадцати иро- 
фесснональных тренеров 
работают © детьми в Виса- 
гинасе. Но лини, одии из 
них специалист но спортив- 
ным играм, стихии детства. 
Да, речь идет о футболе. 
Явно ие хватает треперов 
по теннису, волейболу, ба- 
скстболу. Уж в "баскст- 
больной”-то ресиублике ис 
развивать баскстбол - иро- 
сто грех. Да и теннис вхо- 
дит в пан!у жизнь ирочно и 
надолго. Пока вся надежда 
лишь на энтузиастов-ирс- 
подаватеслей, решающих в 
школьных кружках задачи 
как оздоровления, так и за- 
нятости паших детей. 

Вог уже пятый год мы 
пытаемся не замечать явно 


упикалъное явление - в ли-. 


товской школе ист споргза- 
ла.В здании шестой школы 
его нет, не было и ис будет. 
И уповать. что в ближай- 
исе время построят новое. 
не приходится. Но отсутст- 
вис своей полноценной 
спортивной базы - еще пол- 


кружках ироводятея па 
русском языке. Кроме. по- 
жалуи, музыкальной шко- 
лы, где преподаватели 
свободно владеют диУмя 
языками. Да в Доме твор- 
чества появились Кружки 
ина литовском языке. В 
спортивно-оздоровительн 
ой работе мы авно отстаем 
Конечно, всему нужно врс- 
мя. Но дети растуг. Имеем 
ли мы ираво растить ноко- 
лепие физически исразви- 
тых людей? Раз тренерам 
пока тяжело дается Литов- 
ский язык, значит пужно 
искать другой выход. Есть 
опыт спортивной школы но 
акробатике. музыкальной 
школы. В подобной ситгуа- 
ции оказалась и спорищко- 
ла по гребле: когда 
спортзал иредоставила чег- 
всртая школа. тренажер- 
ный зал - клуб "Яуниегс”: 
и тренаж на воде проводит- 
ся в Даме творчества. 
Может. литовской ико- 
ле подойдут залы гоподеко- 
го снорткомилекса? Где 
занимаются, в основном, 
ученики первой и второй 
школ. Конечно. сели туда 
пустить учащихся еще од- 


МОГЛИ 


ну е бесиенным грузом, ере- 
КОТОРОГО 


ди 


сотрудиикам 
больняцы разгпу зять машши- 


80 


функциональных кроватей: 
12 сдинии тренажеров-вело- 


сипедов д 
тяжелых 


> 
лектон больничной мебели: 
крес- 


каталки и 


1%] 


ки 
ват 

комфорг д 
ных: они 


ля 


кровагями. 


иивнали; 
Руководство 


которые 


нос 


псаоилитация 
больных: 5 комн- 


2 


Польнины 
приняло рещение поделить 
ся подарками с больницами 
Зарасая и Игналины. 

)собенно довольны меди- 


> 


максимальный 
я лежачих доль- 


Обо 


поРаны 


и 


веитиляцией, и кислородным 
приводом и улобной подетав- 
кой для судна. 


ноя ико 


тССНИТЬсяЯ 


крагтить 
емос 


НИКО 


ЖЕНИЯ 


очередь 


детеких 


ис 
минисгра 


„ТЫ. 


часы 


предприятиями 
отменял 
образования 
гом. что спортивные соору - 


лолжиы, в пер ю 


придется 
Можег быть. со- 


И 


наагных 
занятии или время, цренлу - 


Вель 
нрика 


{1 


| 
2 ообосенечивать 
хчеоный процесс и раде» 


снаргивных 


мо 


ции. и ля: пагом - иренла 


Ведь содержатся они. 


Ви - 


пОвНОмМ. За счет бюджетных 
срелетв. Жаль. что заведу - 


носи 


сиорткомилексом 


понямасг свою относи тель- 


ную 


хозяин- 


вориться 


НО 
пари” 


САМО ТОяТелЬьностЬь 
как работу 


иринцинх 
Надеюсь. 
что мы весе же сможем дого- 


Сегодня перед всеми на- 


МИ 


много проблем.” и 


ие 


только этих. Но как часто 
вси педа заключается в том. 
что многое сваливается на 
реальные. объективные 
трулносги. Сгарасмея 
ЗАМЕЧАТЬ \ бЪективного. @1 
нас зависянего” 
Ионае НЯКРОШАС. 
организатор физиче- 


екои 
г.Висаги 


КУЛЬТУЙЬ И 


нас 


ие 


снорта 


К 
Р.У. Коночио. мое мне- 


ине субьекинено. нак ирн» 


предлал 


10 


Обмен. 


Новы 


‚Тик 


мысли 3 предложения аге’- 
ее нитерссны. АНИ пнеае 
фон ЗИ. Призда. он 
СИДА ие кигсо Ч 
сеньиц там редко бысто. 
Эн предлалитине и 
идеи. еньги. 5. 
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Цены на лекарства постоянно увеличиваются, многим 
они уже не по карману. Чем может помочь СоДра 


Бюджет СоДры не мо- 
жет компенсировать все 
расходы застрахованным, 
поэтому компенсация 
зля приобретения лекарств 
вые тяетея только отдель- 
ным категориям застрахо- 
ванных лиц и членам их 
семьей. 

В законе о государст- 
венном социальном стра- 
ховинии указано. что за 
счет средств государствен- 
ного социального страхо- 
вания компененруется 80 
ипоцентов расходов на ле- 
карства неработающим 
пенсионерам, достигшим 
возраста 65 лет, и инвали- 
дам Ёи 2 группы, получа- 
щим Ищисии ИЗ бюджета 
гос. соцетрахования, а гак- 
же детям (в возрасте от | 
года до 7 лег) засграховаи- 
ных лиц или лик, лиигив- 
ПЕИХСЯ работы и 
полу чающих выходнос по- 
собие или пособие но без- 
работицс. 

Расходы в размере 100 
ироцентов на необходимые 
медикамецты, иснользус- 
мые во время амбулатор- 
пого лечения, комисиенру- 
ются детим в возрасте до 
одного года (детям застра- 
ховннных лиц, а также за- 
а "ПВ НЗСИНАИИЬ ТТ, лиц. 
лишившихся работы и пол- 
учающих выходное посо- 
пие или пособие но 
безработице), застрахо- 
вапным лицам во время 
амбулаторного лечения, в 
случае болезни, которая 
включена в персчень забо- 
леваний, утвержденный 
Министерством здравоох- 
ранения и Министерством 
социальной охраны. Одна- 
ко необходимо подчерк- 
путь: компенсируются ие 
вес, а только необходимые 
медикаменты по утверж- 
денному исречню и только 
гогди, когда больной лс- 
чится амбулаторно. 

Следует отметить, что 
порядок компепсирования 
лекарств чвлястся слож- 
ным: для лечащих врачей. 
Не растеряться бы в лаби- 


застрахованным? 


рннтах регламентирую- 
щих документов. Комиси- 
сация затрат. на лекарства 
из государственного бюд- 
жета регламентируется 
примерно 20 разными до- 
кументами. т.с. постанов- 
лениями правительства, 
приказами Министерства 
социальной охраны и 
др.нисьмами. Многие до- 
кументы ириняты до вос- 
© т 9 1 9 т о Ех 
независимости ресиубли- 
ки. и поэгому их ие прини- 
мают во внимание. хотя 
они не отменены. Меди- 
цинские учреждення 
как-будто забыли, что в 
настоящее время осповны- 
ми источниками комненей- 
ве медикаменты 
являются бюджегы госу- 
дапетва и СоДры.” 

После введения в денст- 
вис закона Литовской Ре- 
эспублики 0 государ- 
ственном социальном стра- 
ховании {(91.07.1991г.) са- 
мую большую часть 
расходов на медикаменты 
компенсирует бюджет 
СоДры (отдел СоДры в Ви- 
сагинасе за три квартала 
1993 г. компенсировал 
стоимость медикаментов 
по льготным рецептам жи- 
телям поселка па сумму 
70115 Лт.). сумма комиеи- 
сации из госбюджета со- 
ставила 9392 ЭИТ. 
Больному ие важно, из ка- 
кого бюджета будет возмс- 
щепа компецсация на 
лекарства, хотя искогорыс 
компенсации дублируются 
в обоих бюджетах, поэтому 
выбор в указании бюджета 
остается за врачом. Одпако 
из списков исчезли ком- 
иенсируемыс лекарства, 
которые ие дублировались 
по обоим бюджетам, и от 
этого более всего пострада- 
ли социально малообссис- 
ченные слои паселения,, 
т.с. инвалиды |! грунпы 
и инвалиды с детства. На- 
пример, инвалиду 1 гр. 
СоДра может возместить 
не 100, а только 80 проц. 
расходов ири амбулатор-‘ 


ном лечении и 
страхованным 
сграхованием. 

госбюджета 


только 

гос. 
Раньше из 
инвалидам | 
группы возмещались все 
расходы. Как в данном 
примере поступить врачу, 
долг которого ПОМОЧЬ 
больному? „Как поступать 
сотруднику СоДрЫы. если 
пельзя допустить выплат. 
которые ие предусмотрены 
законом. Это только одий 
из источников спора. Нс- 
ооходимо ново 
ление правительства, в 
котором были бы объедине- 
ны медикаменты, подлежа- 
шие компенсации из 
госоюджета. 

Проект был. подготов- 
лег сие в мае, по поста- 
повления до сих пор нет. 
Все льготы назначшюотся 
ци счет палогоплательни- 
ков. т.с. весх нас, и ипорто- 
му ие надо злоупотреблять ' 
использованием льготных 
рецентов. Есть случаи, 
когда одии и те же лица 
умудпя ются получить 
чьгогные реценты у ис- 
скольких врачей, или ре- 
цеит выписывается на одно 
лицо, а лекарствами поль- 
зустси совсем другое лицо. 
В игоге. один пользустся 
комисисациями в пссколь- 
ко раз больис иредусмот- 
ренного, а другой не 
пользуется вообще. В бу- 
дущем пецепты должны 
быть документами строгой 
отчетности, как и больинч- 
ные листы. Пенсионерам 
и0 старости ие следовало 
бы ограничивать возраст, & 
применять льготы для”ввех. 

В последнем списке ме- 
дикамеитов, в который ис- 
обходимые лекарства 
включили специалисты 
Министерства здравоохра- 
нения. пасчигывастся 380 
наименований. Назваиный 
список будст дополняться 
и меняться исходя из жиз- 
ненных ситуаций и ппед- 
ложений 


за- 


Заведующая отделом 
И.Абрамонене 


Открыта подписка 
на "Альтернативу" на 1 квартал и 1 полугодие 1994 
года. Наши читатели могут обратиться на почту, в 
редакцию, к нашим постоянным продавцам в 


магазинах "Вилкарагис" и "Клайпеда" 


Стоимость подписки на три м 
| числе доставки 
Подписка 


киоски "Литпечати"., 


через распростра 


есяца - 7 Лт. 
1,35 Лт. . Е: 


‚ а также - в 
‚ в том‘ 


нителей 


будет стоить на 70 центов дороже, зато доступно. 


МЫ ЖДЕМ ВАС! 


сок-, 


постанов- > 


-28 ноября 


Богатый подарок 
из Дании 


Любая иекоитролируемая 
вибрация может стать причи- 
ной разрушения. Оборудова- 
ние ИАЭС ис является 
иск.почением из этих иравил. 
К тому же осповиая часть 
его содержит вращающисся 
мехапизмы, подверженные 
вибрации. Вот почему так вы- 
соко оценили специалисты 
ИАЭС подарок датской фир- 
мы "Вгис1 ай КЮдаег”. 320 тыс. 
долларов стоит комплексная 
система вибродиагностиче- 
ской аппаратуры. установ: 
сниая датчанами па станция 
в феврале этого года. 

Высокоточная аппиарату- 
ра. не имеющая аналогов. по- 
зволит станции уже в 
ближайшем будущем разра- 
ботать принципиально новый 
подход к планово-иредунрс- 
дительным ремонтам враша- 
ющихся механизмов. Вернее. 
отказаться от них (как. виро- 
чем, па вссх АЭС мира) и 
выполнять ремонт оборудова- 
ния в зависимости от его тех- 
нического состояния. 

Сегодня лаборатория 
вибродиагностики отдела ип- 
женерной поддержки контро- 
лируст 500 мсхапизмов. А 


благодаря датской апиарату- 


ре. позволяющей измерять 
микровибрацию. эта работа 
стала более эффективной и 
широкомасштавной. 

В тесном сотрудничестве с 
паучным центром “Виброгех- 
инка” (Каунасский полито) 
нический ниститут) Б 
либоратории вибродиагности- 
КИ разработазты пормативные 
параметры допустимой виб- 
рации вращающихся меха- 
низмов на МАЭ. а также 
положение о’ вибрационном 
контроле. диагностике и на- 
ладке механизмов. 

Тенерь лаборатория отдела 
инженерной поддержки имест 
ираво описывать дефекты ири 
повышенной вибрации, при 
вводе в эксилуатацию после 
ремопта контролировать 
уровень вибрации оборудова-' 
ния. что позволит определить 
сроки эксилуатации, уровень 
физического износа, прогио- 
зировать возможные сбом. 
дефекты. Благодаря новому 
подходу. станции это обой- 
дется и проще. и дешевае. 

Ныисиший ‚ приезд Эрика 
Клетуса.. предетавителя фир- 
мы “Вгце! ап Класг”“. связан. 
с углубленным обучением 
специалистов нашей станции. 
Своей паботой и ‘учениками 
Клетусе остался доволен. 


‚ (Кстати, на протяжение весго 


этого года фирма полностью 
‘курирует работу на апиара- 
тупе. предоставляя полное 
программное обеспечение) 


Нина СИВАКОВА 
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На сей раз очередная. по 
счету 43 торговая точка по 
продаже алкогольных на- 
ингков открылась возле ма- 
газина “Аушра”“” в нункте 
приема стеклогары. Впер- 
выс в Висагинасе пиво 
“биржяйскос“ солодовос. 
утянское - на вынос. Под- 
ходи - наливай. Всегда све- 
жее. высококачественнос, 
из отборного ячменя. Уже 
две недели идет здесь бой- 
кая торговля. Семь суток - 
максимальный срок реали- 
зации пива, но оно не про- 
стаивает н трех. Довольны 
все: н покупатели, и про- 
Давцы. 

Первая, естествсниая 
реакция - не будет ли этот 
ПУНКТ очередным злачиым 
местечком в городе. М по- 
чему ориентация яменно на 
продажу алкогольных на- 
ЦИТКОвВ, ц не па решение 
проблемы со стеклотарой 
(скопилось се в городе ипре- 
достаточ!ю). (© „этими вои- 
посами мы обратились К 
не Владовие Дайненс, ди- 
ректору ЗАО "Яурунс”. яв- 
ЛЮ ЩегГоОСЯ владельцем 
магазина “Аушра“. торг- 
овой базы (бывшая торг- 
овая база ОРСа) и, 
конечно же, маленького 
пункта по приёму стскло- 
тары. 

- Нет, злачным местом 
оп не будет, - заверила Она 
Владовиа. - Приняты меры 
на. контролю: запрещено 
распитие спиртных нанит- 
ков возле магазина, под- 
держиваются чистота ни 
порядок. Контингент са- 
мый разнообразный, кроме 
детей до 18 лст. 

- Чем же объясняется 
выбор нового винда деятсль- 
ности? 

- 135 тыс. бутылок ско- 
иилось у пас сегодня. Это 
замороженные деньги. Ни 
один завод не принимает у 
нас тару. Поставщики за- 
бирают столько, сколько 
поставляют. Сбавив мощ- 
ности, каждый разливоч- 
ный завод (будь то 
молочный, алкогольный и 
т.д.), регулирует, в основ- 


ЕТ О Ты а. ЗО Е о де т & 


Сегодня на каждые 700 жителеи нашего 
города, включая стариков и младенцев, 
приходится по одному магазину, 
торгующему алкоголем 


ном. уменьшает свое иро- 
изводство. Многие из них 
исреходят на новую упа- 
ковку. предпочитая бумаж- 
ную из-за дороговизны 
стекла. А два завода по ис- 
реработке битого стекла в 
Литве. вильнюсский и кау- 
насский, перенрофилиру- 
ются. 

Чтобы сбыть стеклотару. 
мы обращались в Латвию. 
Беларусь. Россию. дошли 
даже до Молдовы. Вес они 
гакже игиорируют нашу 
посуду. 

Перед каждым магазни- 
ном сегодня стоит задача - 
избавиться от оставиегося 
долгового наследства. 0со- 
бенно ссли их юридическая 
самостонтельность обрете- 
па совсем педавио, Розно 
год, как мы расхлебываем- 
ся с долгами Сказы ванугся 
и последствия стекольного 
бума. когда в Литву со всех 
соседних республик свози 
лась стеклотара (расценки 
на исё у нас были более 
высокями). Поэтому каж- 
пын ист выход, чтобы 
продержаться хотя бы на 
сегодияшием производст- 
всином уровис. 

Сокращение работников 
в наше время равносильно 
убийству. А обширные пло- 
щади торговой базы, запол- 
ненные только па 15 
процентов, также паходят- 
ся на балансе “Яуруинс”. 
Поэтому мы взяли курс па 
расширение ассортимента - 
это одна из возможностей 
поправить положение. Если 
заметили, покупателю у 
нас иредложат пе только 
продукты, кстати, с 15- 
процентной торговой пад- 
бавкой (в других 
магазинах она 20-процент- 
ная), но и разнообразные 
промышленные товары: от 
мебели и ковров до каран- 
дашей и тетрадей. 

- Я вновь возвращаюсь к 
пункту приема стеклотары. 
Не противоречит ли ны- 
нешняя его деятельность 
закону: после приватиза- 
ции данный пуикт два года 
должен сохранять свой 


Не играйте в азартные игры 


В кодекс Литовской Ре- 
спублики 0б администра- 
тивных правонарушениях 
внесены изменения. 

Статья 184 кодекса за- 
прещает азартные игры на 
леньги, вещи и иные цен- 
ностя в общественных, сне- 
циально не отведенных для 
этой цели местах, а также 


гадание в общественных 
местах. Нарушепие этой 
статьи влечет штраф от ста 
до пятисот литов. 


Претерпела изменения. 


и статья 239 Уголовного 
кодекса Литовской Реснуб- 


лики, которая отныне гла- 


сит:”Азартные игры па 
деньги, вещи и иныс цен- 


прежний профиль деятель- 
ности? 

- Нет. Во-первых, от 
Министерства торговля я 
промышленности мы пол- 
учили разрешение на опто- 
вую продажу алкогольных 
напитков, от Висагинского 
и Игиалинского самоуй- 
равлений - на продажу ал- 
когольных напитков и 
торгово инвом в розницу. 
Оба эпи согласованы с пол- 
ицяей 

- И вес-таки не хотели 
бы вы ПОМОЧЬ справиться. 
хотя бы частично, с пробле- 
мой стеклотары в городе? 
Ведь люди. по сути. “вы- 
брасывают деньги на ве- 
гер”` 

- Мы со своим магази- 
ном занимаем не достаточ- 
но высокое положение, 
чтооы взвалятль на себя 
общегосударственные 
проблемы. Хватило бы сил 
разобраться с тем, что имс- 
ем 

Нс только Опа Владов- 
на, сам господин МНИИСТР и 
иредставители Департа- 
мсита по торговле затруд- 
няются ответить на воирос 
о стеклотапе. В голос заяв- 
ляют, что рыночные отно- 
шения имеют не только 
нозитивные момепты. Воз- 
можно, скоро будут отиу- 
иены цены па стеклотару 
(нока они залоговые). Это 
частично спимет проблему. 
Но известно, что именно 
Министерство промышлен- 
ности и торговли должно 
координировать и решать 
все вопросы, связанные с 
тарой., Однако большинство 
чиновников склонно перс- 
дать эту проблему н руки 
местных самоуправлений. 


Так что торговля на раз-! 


лив, и не только пивом. - 
исдалекфе будуцес, ибо ре- 


конструкция заводов. зай-" 


мет немало времени. 
Поэтому. господа, берегите 
пустую тару - может ири- 
годиться при покуике раз- 
ливной водки. 


Беседовала 
Нина СИВАКОВА 


. 
ности в общественных. 


кое же деяние, влеску 


мере от одной тысячи до| захскую Респуб 


десяти тысяч литов” 


не! с. . 
отведенных для этого мсс-| Овакии. 


тах, если они совершены 
носле наложения админи- 
стративного штрафа за та- 


Замерзли реки 
водяные - потекли 
молочные 


В одних магазинах Виса- 
гинаса невозможно Купить 
творог, в других к вечеру не 
остается молока и кефира. 
Не всегда в продаже твердые 
сыры. Директор ГПРТ 
В Коломиец связывает 210 с 
недавним повышением в 
Латвии розничных цен иа 


молочные продукты. “Более ^ 


дешевая литовская продук- 
ция по “доброй. старой” тра- 
диции снова хлынула из 
Висагинаса в Даугавиилс”, - 
пояснил он. Тем более. что 
повые таможенные нормы 
нозволяют вывозить одному 
человеку любыс товары и 
продукты на сумму. пе пре- 
выпающую 250 долларов. 
За последние 2 иедели мы 
увеличили заявки па молоч- 
ные продукты вдвое. Однако 
очень трудно иредугадать. в 
каком именно магазине в 
очередной раз. высадится 
“даугавнилсский  десаит“. 
Сегодня в одном магазине 
молока не хватает, в другом 
оно остается. завтра - все 
наоборот. 

Творога и сырков, тве]л- 


дых сыров ие хватает еще по, 


одной иричиие: поставщики 
стали ограничивать их от- 
ПУСК. р 

По всей Литве снизились 
надон молока. и на молоко- 
‘заводы его доставляется 
вднос меньше, чем обычно 
иеперабатывалось. Соответ- 
ственно, меныие вырпабаты- 
вается твопога. сметаны. 
ферментных сыров. По не- 
| которым данным, Латвия в 
| ближайшее время намереви- 
‘ется иредиринять ряд мер в 
защиту своих производито- 
лей сельскохозяйственной 
продукции. Вероятно. будет 
ограничен ввоз молочных 
продуктов в эту страну. Бу- 
дем. надеяться. что это вомо- 
жет соаланеировать спрос ий 
предложение на эту продук- 
цию и у нас. 
Светлана БАБУЕВА 


О визах 


Не требуются визы’ пля 
‹ въезда в Литву гражданам 
| следующих государств: 
| Болгарии, Чехии. Эсто- 
| нии, Дании, Меландии. Се- 
| верной Ирландии, 
`Всликобритании, Латвин. 
Полыши, Китая (с диплома- 
тическими и служебными 
паспортами) Норвегии и 


Консульский 

У. департа- 
мент МИД информирует, 
что. гражданам Литовской 
Республики нужны визы в 


т] с . 
наложение штрафа в раз- следуклщие страцы СНГ: 


Узбскскую Республику, Ка- 
лику, на Ук- 


визы пока не Нужны. 


раину. В другие страны СНГ 
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Сенсации конца ‚века 


Славу Нострадамусу, при- 
дворному лекарю ХУТ века, 
принесла не его основная 
профессия, а, как сказали ы 
сегодня, хобби: "свободное 
от работы время” француз- 
ский медик посвящал проро- 
чествам, — предсказывая 
основные этапы’ и события 
истории на сотни лет вие- 
ред. О проницательности Но- 
Г ЕЯ его 

соотечественники впервые 
громко заговорили вн 1981 го- 
ду, когла в оставленных им 
катренах (четверостишиях) 
обнаружился точный прогноз 
победы на выборах француз- 
ских социалистов - победы, 
зашифрованной — ировидцем 
как “правление розы” (роза - 
символ соцпартии). 

С тех пор многие стали 
сверять события истории по 
Нострадамусу, одаривая пуб- 
ЛИКУУДИВИТСЛЬНЫМИ приме- 
рами совпадения [Жо] 
пророчеств с реальной жиз- 
ны: революция 17-го года, 
вторая мировая война, псрс- 
стройка, Чернобыль, поку- 
шеняе на Папу Римского, 
воссоединение Германии... - 
все, оказывается, было пред- 
сказано еще в ХУГ векс. Но 
ири этом почитатели пророка 
забывали уточнить одну де- 

аль: каждый раз речь шла 
чи. о самих текстах Нострада- 

муса, а об их трактовках со- 
временными 
исследователями, причем ча- 
ис всего четверостишия на- 
кладывались на уже 
свершившиеся события. 

Искренние поклонники 
Нострадамуса, верящие в его 
неземную силу (по преда- 
нию, даже огонь, в котором он 
перед смертью сжег многие 
свои записи, горел особым 
пламенем), решили дока- 
зать, что француз действи- 
тельно. предвидел на много 
лет вперед. Новые публика- 
ция о его пророчествах, поя- 
вившиеся во, Франции, 
рассказывают уже не только 
о предугаданных прошедших 
событиях. но и о том, что еще 
предстоит. 

‚ Что же обещает нам Нос- 
традамус до 2000 года? 

К примеру, последняя рас- 
шифровка и интерпретация 
65-го катрена’ его книги 
“Столетия” гласит: “Европу 
измениг объединенная Гер- 
мания, и она обнаружит. что 
золотая тропа ведет к СССР. 
На юге - ад. Народ думает о 
новом вске в космосе. Все 
стремятся к науке” 


Помимо такого рода обще- 
го прогноза Нострадамус, 
как утверждают, дает и более 
конкретные детали ближай- 
шего будущего. 

Так. между | июня 1995 
года и | мая 1996 года надо 
ожидать бурных событий в 
Италии и Греции (“на юге - 
ад”), причем вероятна война 
последней с Турцией из-за 
Кипра. 

Между 1! декабря 1992, 
года и 2 февраля 1995 года 
должна  возникиуть новая 
революционная теория освос- 
ция космоса. | мая 1997 года 
возможен несчастный случай 
с пусским космическим ко- 
раблем, что повлечет за собой 
иссколько смертей. 


рочсство: в 1994 году будет 
принято рененис о создании 
игирокого свроисиского сою- 
за, куда войдут и бывшие ре- 
спублики бывшего СССР. 

”Жадность Швейцарии” 
(сс банковская система?) бу- 
дет наказана в 1995 году. 
когда раскроется крупная 
афсра, берущая пачало в 
1 991 году. 

Маргарст Тэтчер окажется 
лидером консервативной пар- 
тии, но уже в оппозиции. 
Причем толкователи Ностра- 
дамуса обещают ей „Это в 
1995-1996 годах. 

Гибралтар. территория, 
из-за которой спорят Вслико- 
бртиания и Испания, перей- 
дст, возможно, в 
под прямую юрисдикцию 
объединенной Европы. 

На ближнем Востоке хозя- 
ином положепия станет Ирак 
во главе с Хусейном, а Изра- 
иль начнет терять силу в 1996 
году, после чего будет заво- 
еван арабскими странами. 

Беды США, предсказан- 
ные Нострадамусом на 90-с 
годы, ис закоичились кали- 
форнийским  землетряссии- 
см. Впереди - огромной силы 
пожары (1996-1998 гг.), ко- 
торые нарушат жизнеобесис- 
чение в стране. 

В Южной Африке можно 
ожидать прихода к власти 
Нельсона Манделы - в июле 
1994 года. у 

В научно-технической 
сфере пророк обсщаст полет 
международного экииажа па 
Марс в 2000 году благодаря 
появлению нового вида горю- 
чего. 

Главная сенсация конца 
ХХ вска, которую иредсказы- 
васт Нострадамус - первый 
контакт в августе 1998 года с 
внеземными существами. 


‘мнся под знаками Рыб и Тельца. 


' желании обсих сторон с людьми 
А вот более приятное про- | 


| основном в личных отношениях. Хотя и 
| приводит сколько угодно примеров. когда 


1993 году. 


Проверьте вашу 
совместимость 


?издпажаемся и усгаем мы часто нросто ат общения 
с людьми, несовместимыми с нами. Самый простой 
выход в этих условиях - пользоваться упрощенной 
схемой совместимости по знакам Зодиака. В ней знаки 
Зодиака - каждой стихии - расположены в своем 
тригоне (треугольнике). Стихии Огия соответствуют 
знаки Овна, Льва. Стрельца, стихии Земли - Тельца, 
Девы. Козерога. стихии Воздуха - Близиены, Весы. 
Водолей, стихии Воды - Рака, Скорииона. Рыбы. 

Плохо совместимы с вами люди. относящиеся к 
знаку перед и после вашего. К примеру. людям знака 
Овна лучше ограничить контакты с людьми. родивши- 
Хорошая совмести- 
мость с людьми тех знаков, которые входят в ваш 
тригон. а также со знаками. входящими в тригон. 
противоположный вашему знаку. Так. у Овиа взаим- 
пос тяготение к знакам Овна, Льва. Стрельца и Весов. 
Водолея. Близисцов. С людьми остальных четырех 
знаков у исго “нейтральная” совместимость, т.е. при 
знаков Рака. Девы. 
Скорииона и Козерога Овен может паладить контакт. 

Конечно. ориентироваться на эту схему следует в 
здесь жизнь 
люди. каза- 
бы. несовместимых ужившются друг с 


лось знаков. 


| другом. Нон сбрасывать со счетов советы астрологов 
[нс стоит. 


Важный комнопент физического и исихоэмоцио- 
нального здоровья - половая жизнь. Чтобы она была 
нормальной, надо учитывать следующие “законы”: 
степень совместимости с партнером по -накам Зодиа- 
ка, избегать искусствеиности в чувстзах. Вели у вас 
что-то не ладится, попытайтесь “усльниать” кроме 
себя и вашу “половину”. Помните, что иеуснех в 
интимных отношениях всегда следствие ошибок обеих 
сторон. 

А вообще - под каким знаком Зоднака вы пи 
родились бы - помните простОе жизненное правило: 
каждый должен отвечать за свои слова и постуики и 
быть на своем месте. 


—_—_—_ 


а к ь 
Всегда ли это только фантазии нашего тела? 


Множество людей лавио заметили. что знак Зодиака 
во мпогом помогаст определить некоторые стороны 
характера человека. Также существует теория. что 
эрогенные зоны зависят от созвезлия, под которым 
человек родился. 

Оружие Овиов - глаза. а 
лицо. 
легких 
лоб и 


“слабые” места - голова и 
Чтобы не потерять голову, избегайте иежных. 
прикосновений к щекам. вискам. поцелуев в 
щеки. У Тельцов обычно. роскошиые волосы: 
мягкие, блестящие, ароматные. Наиболее чуветвитеь- 
ное место - шея. У Ден - уши. Львы отличаются 
стройными сининами и пышными волосами. Как и А 
Весов, это их наиболее слабые места. Только Весы 
могут не опасаться. когда ласкают волосы. ио паю 
быть крайне осторожными. когда руки партиера или 
партнерши скользят ио спине вииз. 

У Раков обычно очень красивая грудь, опи сводит 
с ума в декольте или расстегнутой на груди рубзмике. 
Попробуйте положить им голову па грудь - это люокио 
подействовать. ‚У Козерогов особенно чувствительны 
живот и колени. На поги нужио обратить виимание и 
Водолею. а сильное и о шовременио слабое место у 
Рыб - это ступии. Пусть будут виимательны на паяже. 
в воде, а также - когда до них дотрагиваютея мокрыми 
руками. + 

Со Скориионам все иросто, его эрогенные зоны - 
половые органы. У Стрельца - ото бедра. 

Но. откровенно говоря. к какому бы знаку пи 
принадлежал вап! партнер или нартиерша. нельзя ире- 
ат, значение предварительной саеки. р 
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Ржавеем, господа 


Вы никогда этого не знали 
и никогда об этом не задумы- 
вались. О чем? О вашем сер- 
дце. Зачем? Да, зачем. если 
вы ведете вполне здоровый 
образ жизшь и в семье вашей 
никогда не было инфарнтни- 
ковв и диабетиков. и давле- 
ние у вас в норме, и 
холестерина в крови мало, 
более того - зы даже не кури- 
те. но... Но в крови у васесть 
железо. и это опасно. 

Вот так вот, живешь-жи- 
вепть, и вдруг тебе как снег на 
голову - железо. А раньше 
даже вроде бы хоро: мясо, 
гречка - и звучит-то здорово 
- какая там  опаспость... А 
американцы, оказывается, 
зря время ие тратили, а про- 
водили всяческие анализы, 
исследования, сопоставлс- 
ния... И вот что они узнали - 
каждый день мы потребляем 
400-700 проц. от рекоменду- 
емой пормы железа в 18 мг. 
Как же это получается? По- 
смотрите сами - вот содержа- 
ние железа в каждых ста 
граммах любимой пнщи амс- 
рикаиек: яйца - 2,9 мг. кол- 
баса - 6.3 мг. мясо - 2.5 мг, 
ореховое масло - 0,3 мг, шии- 
нат - 3.2 мг. макароны - 2,3 
мг, Ницца - Е.6 мг (в одном 
куске). гамбургер - 4,9 мг. 

Хоть мы ПИЦЦУ И ицинат 
едим иечасто, у нас хватает и 
других вредных блюд. Ну 
хорошо, скажете вы, а чем же 
это так страшно - ведь всю 
жизиь сли яичницу, и ниче- 
го... А ипоисходит следующее 
= молекулы железа окисляют- 
ся или соединяются с ЕОГ- 
молекулами (клетки с 
пизкоконцентрированным 
линопротеином. которые мо- 
гут быть носителями холестс- 


К 


. делать выводы 


рина, а холестерин, как мы 
знаем, вреден), образуя окис- 
ленные Г.ОГ.. и все это заку- 
пориваст мелкие сердечные 
сосуды и, соответственно, 
способствует их отмиранию. 
А это ‘не совсем хорошо и 
ведет ко всяким инфарктам и 
раковым заболеваниям. Как 
ни крути, а исследования по- 
казали, что у людей с повы- 
шенным содержанием железа 
в крови риск появления зло- 
качественных опухолей на 37 
проц. больше, чем у “иеже- 
лезных" людей. Что же де- 
лать? 

Самый простой и верный 
способ - изменить рациоя пи- 
тания: стать с /ровым вегста- 
рианцем и забыть о жирах. 

Женщинам легко - они те- 
ряют железо во время менст- 
руации. Но не снешите 
и сдавать 
кровь - это не то, железо как 
былс, так и останется в вас. 
Женщинам тоже наро заду- 
маться об употреблении про- 
тивозачаточных таблеток - 
оии. как вы знасте, задержи- 
виот развитие яйцеклетки, но 
и тем самым не благоприятст- 
вуют выводу железа из орга- 
низма. 

Огромное количество жс- 
леза содержится и во всякого 
рода ”возбудительных" таб- 
летках, от которых тоже надо 
бы отказаться, даже если упа- 
ло давление или вы чувствус- 
те вялость. 

Так что к вашему здорово- 
му образу жизни теперь при- 
бавились еще овощи, фрукты 
и крупы, а о котлетках, кон- 
фстках и таблетках постарай- 
тесь забыть, иначе, глядишь, 
заржавеете в один прекрас- 
ный день. 


: и. 


Лекарь - шелуха лука 


()собенно требовательна к 
условиям хранения морковь. 
Ес содержат обычно при тем- 
пературе плюс |! - минус 1 
градус и влажности воздуха в 
90-95 проц, 

Даже при незначительном 
иовышении температуры и 
снижении влажности она на- 
чинаст прорастать, увядать. 

Обычно развитис белой 
гнили Ма моркови и других 
корнсилодах приостанавли- 
вают путем понижения отно- 
сительной влажности воздуха 
до 80-85 проц. и применяя 
известь-пушонку. А обнару- 
жив гциль на корнеплодах, их 
перебирают н опыляют мелом 
из расчета 1,5-2 кг на 100 кг 
овощей. : 

У меня есть свой Опыт 
хранания капризной не- 
женки - моркови. 


После доставки в дом все 
корпеплоды тщательно ос- 
матриваю, а поврежденные 
использую Тут же. Здоро- 
вые - храню. Для этого сна- 
чала тщательно мою 
морковь холодной водой и 
просушиваю. Затем охлаж- 
даю на балконе или в холо- 
дильнике. Беру два 
полиэтиленовых пакета, 
вставляю один в другой и 
внутрь вертикально укла- 
дываю морковь. Затем в па- 
кет кладу три горсти 
шелухи лука. Пакет не завя- 
зываю. Оптимальная тем- 
пература хранения 
моркови 0 градусов. 

В результате теряю не 
30-40 проц. корнеплодов, 
как обычно, а значительно 


меньше. 4 
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"АЛЬТЕРНАТ 


Рецепты _ народной @ 


Советы доктора Уокера 


Представьте себе строящееся кирпичное здание, 
для постройки которого используются доски, соло- 
ма, хворост, глина... Конечно, возводить стены мож- 
но и из этих материалов, но дажс несисциалисту 
понятно, что ностроениое здание вряд ли пол- 
учится прочным - рано или поздно в тех или 
иных местах что-то провисист, иерекосится. ообва- 
лится, рухнет. 

Не так ли и в нашем организме: разрушительная 
болезнь возникает имеино тогда, когда вместо нуж- 
ного питательного “кирпича” мы используем эрзац- 
"кирнич"”. Недостаток или длительное отсутствие 
веществ, требуемых для нормального развития ор- 
ганизма, чревато различными отклоисниями или 
нарушениями здоровья. 

Так, может, и лечить болезнь надо не лекарства- 
ми, а пищей - сбалансированиой. содержащей 
именно те нужные “кирпичи”? На это обычно и 
паправлены рекомендации традиционной медици- 
ны, связанные с витаминами и дистами. 

Совершенно необычное развитие это направле- 
ние получило в трудах американского ученого док- 
тора Н.Уокера. Он разработал эффективную 
систему лечения болезней соками сырых овогцей. 

Дело в том, что свежеприготовленные соки не 
только содержат необходимые живым клеткам ве- 
щества, но и. в отличие от других видов пищи, 
мгновенно усваиваются, не требуя от организма 
затрат на их переваривание. И сис ценное качество 
- содержащиеся в соках ценные пнтательные эле- 
менты находятся в живом природном виде. поэтому 
не оставляют грубых отходов. Болсс того. входящая 
в их состав клетчатка, отдав все полезные всщества, 
работает как свособразная внутренняя метла. помо- 
гая удалению из организма пакопивииихся отходов. 
что также снособствуст оздоровлению. 1 

Для каждой болезии доктор Уокер подобрал свои 
целебные комбинации соков, систематизировав их в 
книге "Лечение сырыми овон1ными соками“. Для 
ссгодняшией публикации мы отобрали преимуще- 
ственно те, что помогают справиться с типично 
зимними заболеваниями. Итак, советы доктопа 
Уокера. 

Вот как лечат простуду. 

1. Сок лимона перемешать с 4 Унциями (унии 
- 28.35 г) протертого хрена. 2. Смешать 10 унций 
сока моркови иб унций шпината. 3. Сока моркови 
- 10 унций, но 3 унции - сока свеклы и огурца... 4. 
Морковного сока - 9, сельдерея - 5. редиски - 3 
унции. 5. Сока моркови - 11. редиски - 5 унций. 6. 
Смешать сок одного лимона со стаканом горячей 
воды. 

Приготовленные соки исйтс с интервалами от 
одного до двух часов. Общее количество - не менее 
пол-литра в день. 

Необходимым шагом для лечения простуды яв- 
ляется и промывание кишечника или клизма (два 
раза в день в течение хотя бы трех дней). 

Кашель - одии из признаков простуды. Он зна- 
чительно ослабляется. если полоскать горло соком 
лимона или его раствором в теплой воде. 

Гриип тоже можно лечить соками. После обяза- 
.| тельного и исоднократного промывания (клизмы) 
принимать следующие соки. 

к орк - 10, шпината - 6 унций. 2.Сок лимо- 

АЕ И, Уициями протертого хрена. 

«Моркови - 7. сельдерея - 4. петрушки - 2 и 
шпината - 3 унции. 4.Моркови - 10. свеклы и огурца 
| 
1 


ми ь 

по $ упции. 5.Моркови - 8. сельдерея - 5 и редиски 
- 5 унции. 6.Моркови - 8. 
иишиата - 3 унции. 


А вот как сбить высокую температуру. Ес появ- 
ление связано со стремлением организма “сжечь” 
накопивиисся отбросы. Помочь можно удалив их 
и подпитав клетки соками. Промывание кишечника 


салата (латука) - 5 и 


НО быстро снижают темиесратуру до 
мальноий. Для соков использовать грей <. 
лимоны, апельсины. ри олук у. 


"АЛЬТЕРНАТИВА 


Можете вы повлиять на 
другого человека? 


Каждый из нас поддается влиянию других людей, а 
иногда ин сам влияст на них в разных целях. Политики, 
врачи, педагоги или актеры делают это в рамках своих 
профессиональных интересов. Если у вас ссть желание 
проверить свои возможности влияния на окружающих, 
ваших знакомых. а также незнакомых людей, восполь- 
зуйтесь нашим шуточным тестом. На вопросы отвечайте 
да“ или “нет”. 

1. Выбрали бы вы себе профессию актера или полити- 
ка? (да - 5 очков, нет - 0). 

2. Раздражают лн вас экстравагаитио одевающиеся 
дамы? (да - 0. пет - 5). 

3. Позволяете ли вы себе разговаривать с посторонним 
па тему своих интимных отношений? (да - 5, пет - 0). 

4. Быстро лн вы реагирустс. ссли чувствуете себя 
оскорбленным? (да - 5. нет -0). 

о Ощущасте ли вы себя нсуютно. если вай! коллеуа 

$... болыших успехов по службе. чем вы? (да - 5. нет 
©) 
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По горизонтали: 5.Гостиница для автотури- 
стов. 6.Одна из древнейших форм книги. 9.Ча- 


10 Персонаж 
12.В 


сы с особо точным ходом. 
романа А.Пушкина “Евгений Онсгин“. 

‘днсвсковои письменности надстрочныи 

Г м 14.Ночная бабочка, вредитель растений, 
деревьев. 16.Автор романа “Далеко от Мос- 
квы"”. 18.Шахматная фигура. 19 Русская на- 
родная песня. 20.Музыкальносе произведение 
из нескольких разнохарактерных пьес. 21. 
Озерно-речная-рыба рода сигов. 23. Один из 
лучших сортов кофе. 25 .Взрослый самец мор- 
ского котика и кабана. 27.Экранизированный 
рассказ А.Чехова. 28.Сплав твердого металла 
с ртутью. 29. Один из видов двухрядной гар- 
мени. 30.Установленный порядок поведсния, 
форм обхождения. 

По вертикали.!.Подставка под струны в 
струнных музыкальных инструментах. 2.Лис- 
твенное дерево. 3.Выдвижной киль у спортив- 
ных яхт. 4.Декоративнос растенис.7.Порода 
комнатно-декоративных собак. 8.В греческой 
мифологии царица богов, жена Зевса. 11.Од- 
на из двух древних славянских азбук. 1 3.Река 
в Якутии, впадаюшая в Восточно-Сибирскос 
море. 15.Городская ласточка. 17.Дежурст- 


6. Вы бы взялись за очень трудную работу только для 
того, чтобы доказать, что вы можете это сделать? (да - 5, 
ист -0). 

7: Всегда ли принции “цель оправдывает средства” 
верси для вас? (да - 5, нет - 0). 

8. Любите ли вы часто находиться в кругу друзей? (да 
- 0. нет - 5). в - 

9. Есть ли у вас график па весь день? (да - 0, нет - 5). 

10. Любите ли вы переставлять мебель в квартире? (да 
- 5, нет - 0). : 

11.Нравится ли вам каждый раз пользоваться разными 
средствами для достижения одной и той же цели? (да - 5, 
нет - 0). 

12. Иронизирусте ли вы пад человском. если видите, 
что он слишком самоуверен? (да - 5, нет -0). 

13. Любите ли вы уличать свое начальство в том. что 
у него дутый авторитет? (да - 5, нет - 0). 

Если вы набрали 65-35 баллов,- Вы обладаете уни- 
кальными снособностями влиять на других. изменять их. 
Вы можетс их чему-то научить, вам легко работать с 
окружающими, советовать. В таких случаях вы сами 
получасте огромное удовольствие. Вы считаете. что че- 
ловек никогда ие должен замыкаться в себе, избегать 
людси. Наоборот, он должен работать для других, управ- 
лять в трудпых ситуациях, помогать обрести душевное 
спокойствие. Вы человск, который стремится оказать 
поддержку. Однако может случиться; что если вы будете 
слишком уверены в своих убеждениях, то, потеряв конт- 
роль над собой, можете стать тираном... 

Если вы пабрали 30-0 баллов - к сожалению, вас мало 
в чем можно убедить. Вы считаете, что ваша жизнь и 
жизнь других людей должна быть строго расписана. Вы 
нсповедусте здоровый образ жизни и придерживаетесь 
старых обычаев, нся ваша жизнь должна фыть предусмот- 
рена заранее. Вы ие любите ничего делать из-под 
палки. Иногда бывасте пиреувеличенно нерсшительны. 
что зачастую меитаст вам достичь своих целей. а жаль... 


т пи Ответы на кроссворд, помещенный в №85 
до На судне.1 8.Новслла Е те По горизонтали. к $.Мзабелла. 9.Бином. 10.До- 
альность рабочего. О р ”. мино. 11.Цикута. 12.Гагат. 18.Фарада. 19.Тарань. 20.Лаван- 
кирпич из специальных глин. 23 .Плотная шел- 4) ‘22| “Богема”. 23.Меаидр. 26.Брамс. 30. Штуцер. 
‚ ковая ткань с волнообразным а. 24. З1.Поляки. Ор 34."Нежность". й 
Крупный морской рак. 26.Пссня Ю.Милюти- По нертикали. 1.Валторна. 2. арыня. 3.Вализа. 4.Пиро- 
на на стихи В.Лебсдева-Кумача из кинофильма га. и ТЫ Я 
"М Га ЛИ си узкис сани 16. Штами. реал. 22.Оратория. р 
Пи ЛИиННЫе 5 в: щера. 27.Ракста. 28.”Марина“. 29.Розина. 
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Выставки собак 


Как к ним подготовиться? 


Чтобы подготовить своего питомца к 
выставке, нужно время. Об этом знает 


каждый 


профессионал-кинолог. 


Зача- 


стую в Висагинасе не известны ни пред- 
варительные графики выставок, ни их 
условия. Сегодня мы публикуем график 
проведения выставок клубов - членов Со- 


юза кинологов Литвы на 


1994 год, а 


также данные, которые вам нужны для 
подачи заявки на второй чемпионат Лит- 
вы всех пород собак, который состоится 
16-17 апреля 1994 г. в Вильнюсе. Особо 
подчеркиваем, что регистрация собак на 
чемпионат и заявки на рекламу принима- 


ются до 1.03.94г. 


График 


выставок клубов - членов Союза кинологов Литвы (СКЛ) на 1994 год 


5-6февраля 
20 февраля 
26 февраля 
16-17апре. 
в мая 
22 мая 


22 мая 
5 июня 


12 июня 

6-7 августа 
.27-28августа 
4 сентября 
18 сентября 


25 сентября 
10 декабря 


-организует клуб г. Расяйняй 

-организует клуб ротвейлерон (г.Каунас) - сертификатная 
-“День британских овчарок“ - организует клуб заводчиков 
британских овчарок (г.Вильнос) - сертификатная 
-Чемпионат Литвы - организует СКЛ (г.Вильиюс) 
-организуст клуб г.Клайнеды 

-сертификатная выставка - организует Союз любителей 
кинологов Литвы (г.Каунас) 

-организуст клуб г.1Шяуляй 

-сертификатная выставка - оргапизуст Союз кинологов Литвы 
(г.Каунас) 

-организуст клуб г.Мажяйкяй 

-летний чемпионат Литвы - организует СКЛ (г.Паланга) 
-организует Вильнюсское сообщество любителей собак 
(г.Вильнюс) - ссртификатная 

-сертификатная выставка - организует Союз кинологов 
Литвы (г.Каунас) 

-сертификатная выставка - оргапизуст Союз любителей. - 
кинологов Литвы (г.Каунас) 

-оргапизуст клуб г. Шяуляй 

-оргапизуст Литовский клуб владельцев сцаниелей 
(г.Каунас) - ссртификатийя 


Эксиертизу собак будут проводить официальные судьи ФЦИ международной катс- 


гории. 


На выставке будут присуждаться следующие титулы: 
Кандидат в чемпионы Литвы - САС 

Победитель Литвы 

Победитель породы 

Победитель юниоров Литвы 


Стоимость 
Членам СКЛ 


Дата 
до 01.01.94 


до 01.02.94 


до 0! 03.94 


регистрации: 


Не членам СКЛ 
(жителям Литвы) 


Иностранцам 


—20 “Лт.( за вторую Г 


последующие по 35 ЛТ.) последующие но 12 дол.) 


50 Лт. (за вторую 20 дол.(за вторую и 


последующие по 35 Лт. последующие по 45 Лт.)Последующие по 17 дол.) 


Регистрирующимся в классе чемпионов - оплата двойная. $ 
Регистрация проводится в Вильнюсе, в офисе СКЛ и в Вильнюсском сообществе 
любителей собак, Паушио, 13, тел.62-18-52. 


На чемпионат Литвы можно зарсгистрироваться и по почте. Для этого необходимо ° 


разборчиво (печатными буквами или отисчатать на машинке) заполнить анксту и 
выслать ес. а также квитанцию почтового перевода, по адресу: 

СКЛ, а/я 2566, Вильнюс 2015. е 

В выставке участвуют только вакцинированные собаки! 


О штрафах за 


административные 


правонарушения 


По просьбе Висагинско- 
го цеитра гигиены мы пуб- 
ликуем выдержки из 
закопа Литовской Ресиуб- 
лики М№!-263 от 5.10.93г. 
"Об административных 
правонарушениях” - изме- 
нение и дополнение к Ко- 
дексу ЛР. Подписан Закон 
президентом А.Бразауска- 
сом. : 

`Нарушения санитарно- 
гигиснических и противо- 
эиидемических правил ни 
норм: в торговле, общените, 
на предприятиях. в Учреж- 
дениях, в местах 061 
ственного пользовании Фр 
ввод в эксплуатацию пред- 
приятия без соблюдения 
требований по охране ат- 
мосферного воздуха; за на- 
рушение „ правил 
эксплуатации оборудова- 
ния. предназначенного для 
очистки выбросов в атмос- 
феру; за выброс загрязнеи- 
ных веществ в атмосферу с 
превышением порматизов 
или без разрешения; экс- 
плуатация авто-мототранс- 
портных и других 
передвижных средств с па- 
рушением пормативов со- 
держания загрязняющих 
всществ в выбросах - влекут 
за собой штрафы. На долж- 
ностиое лицо - до 100 Лт.. 
на граждам - до 10 Лт. если 
нарушения обнаружены са- 
нитарным врачом или по- 
мощником санврача 
(причем, штраф до 10 Лт. 
может взиматься на места 
Штраф на должностное Г 
цо до 500 Лт.. а на граждан 
- до 20 Лт. налагается. если 
наругисния рассматривают- 
ся на уровне директора 
Нентра гигиены или его за- 
местителя. Штрафы на дол- 
жностное лицо до 1000 Лт.. 
а на граждан - до 50 ЛТ. 
налагаются, если вопрос об 
ответственности за нарушс- 
ние рассматривается глав- 
ным государственным 
врачом-гигиенистом ЛР 
или его заместителем. 


*проподаватель 
русского языка и ли- 
тературы 

*унитель литов- 
ского языка для 
третьих классьв. 


Дирекция школы. 


АЛЬТЕРНАТИВА 
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К инотеат р 
РА УГИСТЕС" 

Городской театр кукол по устоявшейся тради- № 
ции организует новоголние праздники для детей Ё 
младшего школьного возраста. В программе: В ` 
спектакль театра кукол 

"НОВОГОДНИЕЧУЛЕСА", | 

я также оеспроигрышная лотерея, расирода- | 
жа сладостей, конкурсе на лучший новогодний № 
костюм. мультфильмы, подарки от Деда Мороза. Ё 

Цена пригласительного билета - 5.50 Пт. № 

(включая стоимость подарка). : 
ее ютакан 
проводятся с 24 
по 29 деказоя в 11 


25-28 ноября 


По самому 
| выгодному курсу 
покупаем и 
продаем валюту. 
Бесплатно до 
нового года 
проверяем 
подлинность 
купюр! 


и 14 часов. 
29 декаоря - бла 

готворительная Ел- 
ка 1:1 малоимущих р 
№ детей из больших : — 7 до 
семей. Спонсор про- - - 
$ граммы - самоуправ- 
ленис. 


Магазин 
работает 
ежедневно с 
19 часов: 
Наш адрес: 
'Гайкос 76 а,б 


Билеты будут 
| продаваться в торг- 


: а сх а | 

Школе №3 треоуются учителя русского язы» | 
ка и литературы, литовского языка, эгики, изоора- 
зительного искусства. 


Ооращаться по телефону: 33-953. 


Постоянно, недорого 
ПРОДАНМ 
электроинструменты: 
ударные дрели. пилы, 
лобзики, рубанки, 
победитовые диски и 
патроны. 


Нан! адрес: Тарибу, 3-8. 
вр + Зик.2494. 


Перевожу грузы 
весом в {. 2, 5, 8 тонн 
крытыми машинами. 

Консультирую в вопросе 

оформлении визы в 


Герм анию, владею немецким 


языком. 8 декабря 
отправляюсь в Германию, 
могу оказать помощь в 


приобретении автомобиля и 


. доставке его на трейлере в 
Висагинас. 


Приглашаем всех желающих 27 ноября в 10 часов в 803 
каб. поликлиники для приобретения контактных линз. 
Специалисты из . 
Панявежиса за доступную цепу 
нодберут Вам мягкие контактные 
инзы и проконсультируют Вас, как 
ими пользоваться. а также 
ответят на друсие. интересующие 
Вас вопросы. 


Дистрибьютор 
американской корпорации 


"НегБоаНег ТО" 
ПРЕПЛАГАЕТ 


высококачественное 
сбалансированное природное клеточное 
питание на основе трав из Тибета и 


это снижение и коррекция веса 
без голодания и диет; 
очищение организма от шлаков 
и токсинов; 

г нормализация обмена веществ и 
артериального давления;. 
повышение жизненного тонуса; _ 
омоложение кожи; | 
полный ‘набор витаминов, мине- 
ралов и аминокислот для месяч- 
ного потребления. 


Обращаться с 9 до 21 часа по 
телефонам: 21-471, 31-621. 


ВЕЕТ Ее ВЕТ 
По самым 
высоким ценам 


инвестиционные чеки. 
Деньги выплачиваем сразу. 
Обращаться в здание ВГПЭС 


(бывший ЗУС), 4 этаж, 
каб.417, с 9 до 17 час. в рабо- 


‚ чие ДНИ. . 2 м 
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* блок-фары для’ автомобиля 


* 


* 


* 


Ю 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* Сдаются 


“Ауди-80.100“. автомобиль 
“Опель-Кадет Е-дизель”, 86 г. 
выпуска. в отличном состоянии 
Тел.32-528. Зак.2429. 
2-комнатные квартиры. Тарибу. 
21-7.Зак.2474. 
автомобиль “Форд-Сиерра” (5 
скоростей). 84 г.выпуска. 
Те.1.34-578. Зак.2468. 
НОные телевизоры “Фу- 
най“ (Янония). 35.51.546м. с ди- 
станционным управлением: ви- 
деомагнитофон “Фупай” 
Тел. 31-553. Зак.2330, 
3-комнатиую квартиру в панель- 
ном доме, на 5 этаже. имеются 
подвал. балкон. общая площадь 
60 кв.м. Ремонт ие  гребуется. 
Тел.33-406. Зак.2490. 
гараж в 3 мкр.. мотоцикл. двига- 
тель “Днепр”. можно в расепоч- 
к»\. Гел.раб.28-425. Зак.2492. 
2-компатную квартиру в 9-этаж- 
ном панельном доме. на 4 этаже, 
цена 5300 долларов. Тайкос.$4- 
Ве. 35-13. Зак. 2220) 
3-комнатную квайтнру вильнюс- 
ской иланировки. на 5 огаже, 
имеется лоджия. Тел.33- 
962.Зак.2493. 
2-компатную квартиру в ви 
иичном доме. общая площадь 50 
Кв.м. 2-компатную квартиру в 
напельном доме. общая площадь 
38 кв.м. с и, телефоном: 
дачу (0.16 га). имеются дом, теп- 
лина, сад. Тел.34-384. Зак.2496. 
грузовоя автомобиль "ГАЗ-53А^. 
Тел.31-027.Зак.2497. ь 
2-комнатную квартиру в 3 мкр., 
на 3 этаже. Тел.34-593, Драуги- 
стес. 18-24. Зак.2222. 
дешево садовый участок в обис- 
стве “Павасарис". — Тел.31-097. 
Зак.2500. 
садовый участок (8,6 соток) на 
массиве И“, имеются металли- 
ческая застекленная теплица, 
илодоносящий сад, водоем; 
электронлиту "Электра- 1001", в 
упаковке. Тел.3 11-311. Зак.2189. 
1-комнатную квартиру в ДГТ(18 
кв.м), на 8 этаже. Тел.31- 
7-818.Зак.2503. автомобиль "ВАЗ- 
2106". 85 г.выпуска или меняю 
над квартиру но договорениости. 
Тел.34-562. Зак.2501. 
Продам 2-комнатную вильшиос- 
ской плапировки квартиру в 1 
мкр. па У этаже (два балкона, 
кладовка, подвал). Тел. 
32-738 до 17 час. 


лжиях 


"Деловое ) 


предложение: ) 


на прокат свадебные 
платья, р.44-48. Эиергстику, 
60-65. Зак.2219. 

Обучаю ‘литовской разговорной. 
речи. Тел.34-562. Зак.2221. 
Шью на’дому верхнюю одежду. 
Космосо, 16-23. Зак.2495. 
„Оформляю визы в Германию на 


3 или 6 месяцев. Тайкос, 84-67. - 


Зак.2505. 
Даю уроки русского языка и ли- 


тературы. Драугистес, 29-12., 


Зак.2502. 
Ишу раооту: . 
предлагаю услуги няни, домохо- 


зяйки, сиделки. 


25-28 ноября 


аквариум оолес и. пластинки 
с детскими песнями и сказками. 
Тел.33-684. 


светлый линолеум. Тел.31-826. 
электронлиту “Электра”. 
Тел.33-722. 
1-комнагную квартиру в 3 мкр. 
на 1.2 этаже. Тел.раб.34-748. _ 
срочно лекарство “Сигетии 
Т6л.33-191, после 17 час 
Меняю: 
2-комнатную квартиру, в кир- 
пичном доме, в центре 1 мкр. из 
З-комнатиую квартиру в 1 мкр 
© доплатой. тсл.3[-862. 
2-компатную квартиру вильнюс- 
ской иланиповки па две 1-ком- 
натные квартиры, можно 1-ком- 
патную квартиру в ДГТ( 18 
кв.м). )нергстику. 60-30. 
2-комипатиую квартиру во 2 
мкр. на 3 этаже па З-комнаную 
квартиру вильнюсской, улуч- 
шенной иланировкя, н 3 мкр. 
Тел.34-528. 
З-компатную квартиру па 2- 
комнатную и 2-компатную мало- 
габаритную квартиры, 
Тел.33-697. 
< 
разное: 


г 


= Найдена собака породы колли. 


* 


Парко. 19/1-2. . х 


_ две 


Тсл.31-356. 29-912. 

19 поября утеряна золотая се- 
режка в форме сердечка. Нашед- 
его прошу вернуть за вознаг- 
раждение но адресу: Ветерану. 
12-9 


Продам: 


дешево новые двери и канот от 
‚ автомобиля “ГАЗ-24-10” и кузов 
носле капремонта. Вильтес. 14- 
18, после 18 час. 

телефон с определителем номс- 
ра, цена 150 Лт. Тел.32-254. 
стол обеденный полированный, 
паскладной, б стульев, детское 
китайское пальто, р.36. 
Тел.32-161, после 17 час. 
пальто. подростковое с подклад- 
кой из овчины, р.40-42, цена 220 
Лт. Тел.32-911, с Эдо 11 час. 
гитару, цена 30 Лт., юбку-“лам- 
баду" для девочки 8-10 лет. цена 
20.Лт. Тел.21-203. 

шиньон темно-русый, волии- 
стый, 50 см. Тел.34-391, Фести- 
валс. 8. - 

большую, белую; упивепсальную 
кухню ”Славянка-18”. ир-во 

ордовия. Дрпаугистес, 15-2, по- 

сле 19 час. 
щенков” болонки и 
Тел.34-576. $ 
мужское полупальто -д“пухо- 
вик”, ир-во Монголия, р.50-52, 
цена 180 Лт. Седулипос аллея, 
47-32. , к 
1-спальные кровати, стол 
обеденный и 4 стула. Тел.21-252. 
недорого детские черные кожа- 
ные сапоги, р.23,5, цена 35 Лт. 
Тел.34-290. . 

подростковую стеику, б/у. 
книжный шкаф, проигрыватель 
“Ария-303-стерео“. Тел.27-472. 
кипосъемочный- апнарат 


пикииссса, 


* 


* 


“АЛЬТЕРНАТИВА” 


“Кварц”. кинпопросктор “^.Русь”. 
Пет 29-3 

стенку “София”. кровать 2- 
спальную, швейную — машиику, 
проигрыватель “Вега-300”. тум- 
бу нод телевизор. Тел.32-039) 
импортную швейную машинку 
(50 опспаций). цена 220 Лт, 
Тайкос. 38-19. 
исдорого электроилиту 
ва”, О/х. Тел.26-464. : 
бинокль БИЦ-5 8-30. машинку 
швейную “Чаика-142М”. клетку, 
для итиц. Тел.32-304 
лекарство “Паизенорм”. 
ниже антечной. Тел.31-014. 
срочно новую порконую темно- 
корнчневую шапку, р.56; недо- 
рого зимнюю коляску малиново- 
го цвста. ир-во Латвия. 
Тел.32-583. 

Цветной телевизор ” Шилялией 
Тел. 32-230 после 18 час. = 
дешево фотолинарат “Зепит- Е”, 
проигрыватель “Вега-1 10” Тай- 
кос, 50-6 

стол-книгу полированный. Ста- 
тибицинку. 23-19. 

тиенков немецкой овчарки. воз- 
раст 1 мес. Статибяниикх. 4-36 
недорого шанку-ушанку из ку- 
ницы, 1.59. зимнее пальто. р.50- 
52. мужской костюм. п.46. @/х. 
Тел.31-900. р 
недорого девичье зимнес пальто 
и нлаш р.46. шубу для девочки. 
7.34, шиику для мальчика 5 лет. 
Тел.21-598 

электрофон “Электроника ЛД- 
1012-стерео”., се колонками, 
Тел.33-684. 

пальто зимнее для девочки 15 
лет ‘и овчинный полуни бок. 
Тел.33-395. 
педорого коляску 
Яунистес. 17-9. 
летекое китайское пальто. р.327 
роликовую доску “екейг”. холо- 
дильник “Орек-7”. о/х. Сезули- 
нос аллея, 75-20. 

холодильник “Снайге-117-2”, 
упаковке. Тел.32-950. 

ванну - 170 см, ванну детекую, 
упитаз зеленый. — стол-книгу, 
холодильник “Минек-15М“. 
Тайкос. 82-38. тел.34-609. 
электроилиту “Лысьва”, в. 
конке. Тел.32-25|.- 
производственную швейную ма- 
шину класса КЛ! 022 
Тел.паб.29-$48. тел.27-628. 
полушубок. п.46-48. пр-во Грс- 
ции. Тел.33-045. : 
новую мужскую куптку. р.45-50, 
сапоги мужские. р,29, ир-во Че- 
хослонакия. саногы зи у 
Е 
иуоу изо искусственного 
П.42:.6/у. Тел.3 11-151, 
мини-диван. шубу цигейковую. 
п.20, Э-колесный велосинед. Ви- 
сагино. 14-13. тел.27-703.` 
недорого мутоновые. коричневые 
шубу. (р.26) и танку. зимиие 
красные сапожки; р.15, итаавян- 
ские зимние светло-коричневые 
сапоги, р.38.5. Тел.31-456. 
нуховый платок. Висаг - 
23. с 19 до 21 чае а 
туому под телевизор, сгираль- 
ную машину. Тел.34-373. 
сварочный апиарат и инструмен- 
ты для сварочных рабог. Тел. 34- 


компактный ч/б 
“Кварц-З0ТБ-306”. 


“Лысь- 


исна 


ЯИмИЮЮ. 


УНи- 


меха. 


“Е 


телевизор 
“Тел.34-200. 


